Mgr inz. LARYSA 


BRZOZOWICZ 


zdomu TERESZKO 
NAJUKOCHAŃSZA ŻONA, MATKA 1 SIOSTRA 
po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzona świętymi Sakramentami, zmarła dnia 10 stycznia 1990 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 


we czwartek 18. I. 1990 r. o godzinie 11.40, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


MĄŻ, CÓRKA, BRAT I RODZINA 


Prosimy o nieskladanie kondolencji. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w niedzielę 14. I. 1990 r. o godz. 12.00 w kościele paraf. p. w. Wniebowzięcia Matki 


Boskiej w Krakowie. 


